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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1293 


24 Οκτωβρίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 53085/Φ.300.2 

Κατανομή κατά κατηγορία, φύλο, Πυροσβεστικές Υπηρε¬ 
σίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια των επτακοσίων ενε¬ 
νήντα πέντε (795) κενών οργανικών θέσεων, που θα 
καλυφθούν στον προσεχή διαγωνισμό κατάταξης 
ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό 
Σώμα. 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξειςτου άρθρου 2 παρ. 2του Π.Δ. 170/1996 
«Κανονισμός κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών και με¬ 
ταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος» (Α’ 131), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

β. Την με αριθμό 41/2000 Πράξη του Υπουργικού Συμ¬ 
βουλίου «Έγκριση πλήρωσης Δοκίμων Πυροσβεστών». 

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

δ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό των Υπηρε¬ 
σιών του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίζουμε: 

Κατανέμουμε τις επτακόσιες ενενήντα πέντε (795) κε¬ 
νές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν με πανελλήνιο 
διαγωνισμό κατάταξης ισάριθμων ιδιωτών ως Δοκίμων 
Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά κατηγορία, φύλο, 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια, 
ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ. Λαυρίου 
Δέκα (10) θέσεις, εννέα (9) άνδρες και μία (1) γυναίκα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (ΠτυχιούχοιΤ.Ε.Ι.) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ. Λαυρίου 
Πενήντα (50) θέσεις, σαράντα επτά (47) άνδρες και 
τρεις (3) γυναίκες. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βεργίνας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μουριών 
Μια (1) θέση άνδρα 


Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης Σερρών 

Μια (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιάσμου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δεσκάτης 

Μια (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τήνου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ρόδου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γαράζο 
Μία (1) θέση άνδρα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων (Ζακύνθου) 

Μία (1) θέση άνδρα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο (όχι πτυχίο) οποιου- 
δήποτετύπου Λυκείου. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της Π.Υ. Λαυ¬ 
ρίου 

Τριάντα έξι (36) θέσεις, από τις οποίες τριάντα μία (31) 
άνδρες και πέντε (5) γυναίκες. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης 
Επτά (7) θέσεις, από τις οποίες έξι (6) άνδρες και μία (1) 
γυναίκα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βεργίνας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μουριών 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναούσης 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιάσμου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δίκαιων 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης (Κοζάνη) 

Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δεσκάτης 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεστορίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμάίδας 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 


Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αγχιάλου 
Τέσσερις (4) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μια 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου 
Τέσσερις (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Τανάγρας 
Τέσσερις (4) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τήνου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω 

Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ρόδου 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γαράζου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βρυσσών 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 
Τρεις (3) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κέρκυρας 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων 
Μία (1) θέση άνδρα. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων (Ζακύνθου) 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Δύο (2) θέσεις, από τις οποίες ένας (1) άνδρας και μία 
(1) γυναίκα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών 
(απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και 
επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ 
και άνω. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της Π.Υ. Λαυ¬ 
ρίου: 

Εκατόν εξήντα οκτώ (168) θέσεις ανδρών, από τις οποί¬ 
ες εκατόν εξήντα (160) άνδρες και οκτώ (8) γυναίκες. 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης 
Δεκαπέντε (15) θέσεις ανδρών, από τις οποίες δεκα¬ 
τέσσερις (14) άνδρες και μία (1) γυναίκα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά 

Τρεις (3) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βεργίνας 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μουριών 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιάσμου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δίκαιων 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης (Κοζάνη) 

Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δεσκάτης 
Έξι (6) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεστορίου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμάίδας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου 
Έξι (6) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων 
Έξι (6) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων 
Έξι (6) θέσεις ανδρών 


Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αγχιάλου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 

Τρεις (3) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 

Τ ρεις (3) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Τανάγρας 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τήνου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ρόδου 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γαράζου 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βουσσών 

Τ ρεις (3) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων 

Τ ρεις (3) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων (Ζακύνθου) 

Έξι (6) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' (Τεχνικοί) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ. Λαυρίου 
Είκοσι (20) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης 
Τέσσερις (4) θέσεις ανδρών. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' 

Δέκα (10) θέσεις αθλητών, από τις οποίες εννέα (9) άν- 
δρες και μια (1) γυναίκα σε οποιαδήποτε Πυροσβεστική 
Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο είναι επιτυχόντες 
σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (οι οποίοι είναι εκτός ορ¬ 
γανικών θέσεων), 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ' 

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της Κατηγορίας Γ 
και επί πλέον πτυχίο Ι.Ε.Κ. κατεύθυνσης Δασοπροστα¬ 
σίας. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της Π.Υ. Λαυ¬ 
ρίου 

Ογδόντα μία (81) θέσεις, από τις οποίες εβδομήντα 
οκτώ (78) άνδρες και τρεις (3) γυναίκες. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης 
Τέσσερις (4) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βεργίνας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μουριών 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέας Ζίχνης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιάσμου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δίκαιων 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης (Κοζάνη) 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δεσκάτης 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεστορίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας 

Μία (1) θέση άνδρα 


Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γραγαλιάνων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τήνου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ρόδου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γαράζου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βρυσσών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων (Ζακύνθου) 

Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2000 
Ο Αρχηγός 

Αντγος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΡΛΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




